Prof. dr hab. Tadeusz 


DOBROWOLSKI 


HISTORYK SZTUKI I ARTYSTA MALARZ 


urodzony 17. VIII. 1899 roku w Nowym Sączu — zmarł 
7 marca 1984 roku w Krakowie. 


emerytowany profesor zwyczajny UJ, b. dyrektor Miej- 
skiego Muzeum w Bydgoszczy, Muzeum Śląskiego w Ka- 
towicach, Muzeum Narodowego w Krakowie, b. więzień 
obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, b. członek 
korespondent PAU, członek Komitetu Historii i Teorii 
Sztuki PAN. Odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie we 

wtorek dnia 13 marca 1984 r. o godzinie 12.30 w kaplicy 

na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadze- 
nie Zmarłego do grobowca rodzinnego. 


BRAT, BRATANEK Z ZONA I CÓRKAMI 
ORAZ RODZINA 


